
PART PLAN FLOOR 1 
REF EL - 310'-0 



PART PLAN FLOORS 3-6 
REF a OOOR 3 - 344'-0 
FLOOR 6 « 37B'-6 
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PART PLAN FLOOR 7 

REF EL - 39C-0 



PART PLAN FLOOR 9 
REF 0. - 414'-0 



PART PLAN FLOORS 10-40 
ref a floor 10 - 426*-0 

FLOOR 40 » 7fl8"-0 
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